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приея вам 


<Нб. № 


Обозначение. 


Наименование 


Содержание 
Дверь ИД-І 

Дверь ИД-І 
Сборочннй чертеж 
Коробка 
Коробка 

Сборочннй чертеж 


Полотно 


Полотно 

Сборочннй чертеж 
Дверь ИДС2І-І0ГУ 
Дверь ИДС2І-І0ГУ 
Сборочннй чертеж 


Обозначение 



яшшятшжі 

тшлшшш я&£ш 

шштшшшш тт 


Наименование 


Коробка 

пробка 

Сборочннй чертеж 

Сталь тонколистовая 

оцинкованная = 0,5 мм 

ГОСТ 7118-78 

Полотно 

Полотно 

Сборочннй чертеж 
Облицовка 

















































































































































































3 /6+0.8 
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Сечение по хороше 


Оіїозначение 


420 





224 - 7 - 434.05 АС, И 220С5 


гшят кш їїш 


Оіїлицойка. 


Сталь тонколистовая 
о цинкоданшхя ії:д,£ш 
ГОСТ VI 8-7 в 





































































































